


シナ リオ コレ クシ ョ ン 取扱 説明 書 


本 セッ ト の 遊び 方 は 、 基 本 的 に は 「 国 II」 本体 と 同じ で す 。「 轟 1」 本体 の 「 プ 
レイ ング マニ ュ ア ル 」 及び 「 シ ステ ム ノ ー ト 」 を お 読み 下さ い 。 本 セッ ト に 含ま 
れ て いる ディ スク は 、「 閉 II」 本体 の 「 デ ィ ス クコ ヨコ 」 に あたり ます 。 


シス テム 変更 点 


1. 選択 ルー ル の 変更 
開始 ター ン の 変更 に 伴い 、 選 択 ル ー ル を 以下 の 様 に 変更 し まし た 。 
①「 麻 胃 成 功 せ ず 」 
「 礎 柚 成 功 せ ず 」 は な く な り ま し た 。 
@" 日 本 技術 高 し 」 
技術 の 初期 値 は 100 で は な く 1P0 に な り ま し た 。 


2. 全 図 機能 の 追加 

全 図 に 以下 の 機能 が 追加 され まし た 。 

① 補 給 
還 の 補給 が と どく 和男 囲 を 表示 し ます 。 
加 囲 内 の 軍 は 補給 下 と な り ま す 。 
艦隊 に よる 補給 は 表示 され ませ ん 。 

@ 輸 送 
資源 や 燃料 を 運搬 で きる 範囲 を 表示 し ます 。 
この 男 囲 内 の 拠点 か ら 資 源 や 燃料 を 運搬 で きま す 。 








ン ナ リオ 概略 


「 第 二 段 階 作 戦 」 ーー ミ ッ ド ウェ ー1942~ 
1 ヨ 48 年 4 月 4 週 一 194B 年 18 月 4 週 

破竹 の 勢い で 進撃 を 続け る 日 本 軍 は 、 シ ン ガ ポー ル ・ マ ニラ ・ バ ダビ ア な 
ご の 要 地 を 占領 し 、 ス マト ラ ・ ボ ルネ オ な どの 油田 地帯 も 確保 し た 。 太平洋 
戦争 は 、 第 一 段階 た る 攻略 作戦 を 終了 し 、 第 二 段 階 に 突入 し よう と し て いる 。 

真珠 湾 以 来 活躍 を 続け る 南雲 機動 部 了 隊 は イン ド 洋 作戦 を 終え 、 次 な る 作戦 
に 備え て いる 。 世 界 最強 の 戦艦 大 和 を 含む 主力 部 隊 も 本 土 で 出撃 を 待っ て い 
る 。 

実際 の 歴史 で は 、 こ の 後 珈 環 海 海戦 や ミッ ドウ ェ ー 海 戦 な ど が 起き 、 敗 戦 
へ の 下り 坂 に さしかかる と ころ だ が 、 ゲ ー ム 上 の 歴史 は あな た の 腕 に か か っ 
て いる 。 
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